MAYŞELEME KAZANI ÖRNEKLERİ 


ALÜMİNYUM SİLİDİRİK TENCERE - 35 LT 


PASLANMAZ ÇELİK TENCERE - 35 LT 


MUSLUKLU ÇELİK TENCERE - 35 LT 


Meteor 


YY LR 


METAL BİRA FIÇISI - 20 LT 


Kesilip işlenmesi gerekir. Musluk, termostat takılabilir. 


MUSLUKLU ÇAY DEMLEME MAKİNESİ -20 LT 
Termostatının değiştirilmesi ve içinin yeniden tasarlanması gerekir. 


MUSLUKLU TERMOS (MASH TUN) - 20LT 


